Inspection Dwg: D3691 


Rev: E 


DART AEROSPACE LTD 


Description: Stud 


WorkOrder:| —— | 
DESEE" RECEN 
| D3691-31 — | 
DOE 


Part Number: 
e 
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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


omanaan | Tolerance | rues | ATP | Relect | fepeetion | Comments 
(20.695 4/-0.010 - 
45° 0.5° 
0.623 +0.004/-0.000 
| — 125 *0.000/-0.03 E 
118? 0.5? E | x 
R0.03 */-0.030 p 
0.11 Ref +/-0.030 
90° 0.5? 
n 


2.90 */-0.030 
3/4-16UNF-2A N/A 
0.075x45* | +/-0.010 x 0.5 n 
0.375 *0.000/-0.010 
90.216 *0.005/-0.001 E 
RO.25 | +/-0.030 
| __ R0.50 - +/-0.030 n 
| 0.825 +/-0.010 || 


Measured by: 
Date: 


| Preliminary Approval: 


Audited by: 


Change 


New Issue 


. . D 
| D |13.0227 | 20.216 was 20.189 
| E | 13.11.04 | Dimensions revised 
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